Nr. 84514 

27 juni 
2016 



gemeente Tynaarlo 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Tynaarlo. 


Melding brandveilig gebruik Burg. J.G. Legroweg 45b en 45c te Eelde; het 
melden van brandveilig gebruik (tot 1 oktober 2016) 

Locatie : Burg. J.G. Legroweg 45b en 45c te Eelde 
Omschrijving : het melden van brandveilig gebruik 
Verzonden : 23 juni 2016 
Kenmerk : WABO-20160584 

Bovenstaande gebruiksmelding is afgehandeld. Hiertegen staan geen rechtsmiddelen open. 
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